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Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
schlossen. Kabel und Freileitung sind zunachst strom- und spannungs-los, zu Ende der Ladung stehen beide unter der Spannung P. Wie fur eine einzelne Leitung sind daher auch hier z. Z. t — 0 die Wellen fur beide Leitungen
Fur die Reflexion gilt:
a)  bei #=0 ist £> = konst. =P; p.= Q, daher Reflexion mit umgekehrtem Vorzeichen;
b)  bei   x = l!2  ist  i^=0)   daher  Reflexion   mit   gleichem Vorzeichen ;
c) bei x = lf ist nach Gl. 422
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Nimmt man z. B. fur das Kabel Zj= 60, fur  die   Freileitung Z7/=600 an, so wird: 600 — 60
0',= 0,82^ + 0,18 e// <plr = — 0,82 e//+l,82^
QT ist fast ebenso groB wie cpr am Ende des Kabels wird q>T fast ebenso reflektierfc als ob das Kabel offen ware, weil die Freileitung groBe Induktivitat hat.
Die auf der Freileitung zum AnschluB-punkt des Kabels wandernde Welle QU wird . mit umgekehrtem Vorzeichen fast in voller Starke reflektiert, da das Kabel, das eine groBe Kapazitat besitzt, fur die auf der Freileitung ankommende Welle nahezu einen Kurz-schluB darstellt.
Fig. 219 zeigt den Anfang des Ladevor-gangs    unter    Vernachlassigung    der   Danip-fung.     Eine   resultierende   Spannungswelle P wandert   iiber   das   Kabel   und   erreicht   den   AnschluBpunkt  z. Z.
lr £/==—; nach dieser Zeit ist (abgesehen von der Dampf ung) (px = | P,
Qn= — |P, die resultierende Spannung am Ende. des Kabels ist
Fig. 219.
Die Spannung ist nahezu verdoppelt und zieht mit dieser Hohe
in die Freileitung  ein.    Zur Zeit tn = ~
gelangt die Welle an
das offene Ende und wird dort mit gleichem Vorzeichen reflektiert.elle hin und her. Ihre Hohe kann beim Neuziinden eines intermittierenden ErdschluBlicht-bogens die betriebsmaBige Spannung wesentlich (ibersteigen. Bei kurzem Abstand ist eine Resonanz moglich.
